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الهدف 

أسعى إلى فرصة عمل كفني كهرياء متخصص في تمديدات الكهرباء وصيانتها. يدفعني الشغف لتوظيف 
مهاراتي وخبرتي الواسعة لضمان نجاح تركيبات كهربائية دقيقة وفع الة. أهدف إلى تحقيق أعلى 
مستويات الجودة والأمان في الأداء اليوميء مع التركيز على التحديات التقنية وتحسين نظم التمديدات 
الكهربائية. أنا ملتزم بالتطوير المستمر وتعزيز مهاراتي للمساهمة بفاعلية في البيئات الديناميكية 


والمهنية. 


المهارات والقدرات 

حازت تدريباتي وشهاداتي الفنية على تقدير عاليء مع التركيز على تمديدات الكهرباء وصيانتها. حاصل 
على شهادة كهربائي تمديدات منزلية صادرة عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي تؤكد 
معرفتي القوية بأحدث التقنيات والمعايير في مجال الكهرياء. يتميز عملي بالدقة في تحليل وتشخيص 
الأعطالء وتنفيذ إجراءات الصيانة الوقائية بفعالية. تتضمن مهاراتي تركيب وصيانة الأنظمة الكهربائيةء 
وفحص واختبار الأسلاك والمعدات الكهربائية. مهاراتي البارعة في قراءة المخططات الكهربائية 
وتفسيرها تعزز القدرة على تحديد وإصلاح المشكلات بشكل فو ال. أنا ملتزم بالتحديث المستمر 


لمهاراتي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير الصناعية. 


الخيزة 


شركة مأمون ياسين الياسين لتجارة مواد البناء والصيانة 
العامة اربد, الأردن 07/2014___01/2010 

لقد عملت ككهربائي منزل لمدة 4 سنوات ونصف مع خبرة جيدة جدا 
لقد عملت بجد. وتعلمت بسرعة: واجتهدت في التغلب على الصعوبات و 


أخد الخلول مسرهة لقد عملت قي المتازل والمباتي والمشارك الضعيرة. 


شركة المحور الأردنية للتجارة والطاقة المتجددة» عمان, الأردن 
9--01/2020 

تم توظيفي كعامل ماهر في مشروع بينونة الموقر أكبر مشروع 
كهروضوئي في الأردن بقوة 250 ميجاوات كان أول مشروع عملي لي 
في مجال الطاقة الشمسية اكتسبت خلالها الخبرات اللازمة والفهم 
المطلوب لأتمام المهام التي وكلت الي بكفائة عالية وأيضا اكتسبت 


العديد من الأصدقاء الذين بقيت على تواصل معهم في مشاريع أخرى. 


شركة ديلما للطاقه المتجددة. معان, الأردن 
1---05/2021 

عملت كفني طاقة شمسية في مشروع الطاقة الشمسية بالمحمدية 
بقدرة 50 ميجاوات, تركيب الخلايا الضوئية, توصيل أسلاك الكهرباء و 


تركيب قوالب الحديد. 


جامعة اليرموكء اربد, الأردن 

05/2025-_---2 

عملت في جامعة اليرموك ككهربائي متدرب في الجامعة قسم الصيانة 
لفترة قصيرة ولكن اكتسبت خبرة جيدة مما عززت عملي وسيرتي 


الذاتية. 


التعليم 
الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب: 
دبلوم فني كهرباء لقد درست دورة الكهرباء لمدة 7 أشهر, لمدة 972 


ساعة تعليمية_تركيب وصيانة وإصلاح الأنظمة الكهربائية. 


معهد تدريب مهني حكما: 
لقد سجلت في هذه الدورة لمدة 4 أشهر لأكثر من 400 ساعة لبدء مسيرتي 
مهنية جديد مدعومة بخبرتي ككهربائي وحصلت على المركز الأول في الدورة 


التدرنبية والتي اغظتتي ميزة في الفظيفة التي عملت قبها بعد ذلك 


